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Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, Wiceprezes Komisji Historii 
Sztuki P. A.U., Członek honor. Tow. Miłośników Historii i Zabytków m. Krakowa 


przeżywszy lat 80, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 29 lipca 1956 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 31 b. m. o godzinie 

11% przed południem w kaplicy na ementarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja wprost do 

grobu rodzinnego, na które-to smutne obrzędy stroskani synowie i wnuczęta zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 
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ANTONIEGO HORAKA jun., kier. BOL. SZATKOWSKI 
w Krakowie. ul. Mikołajska 14. - Tel. 106-64. 


